2nd Violin 
Grave J = 60 



Cold October 



Edgar F. GirtainlV 



w 



n jtj 



i^g 



m 



pp 



pp 



P 



pizz. 



H i jjjjjjjj i jj ^^ 



^ 



i> 



/6 



ffff 



pizz. 



arco 



fEEjE 



^^^^ | 



OT£> 



2J 



[AJ Allegretto J = 100 espressivo 
3 3 




-^ 








































— ^&- 




rn^ P \ 1 




4r-z — 






-* 


-* 






-» 


-* 






-* 


-• 






-0 


-0- 


= — — 


-m-m 


J35A 


cC 








T^— - — 


V o 


# 


# 






« 


# 






« 


# 






m 


* 






1 J *if J ^7 ^ - 


-' ^ c 










L_| 1 1 1 



/ 



ai^^ ^ 



molto legato 




53 






^ 



?¥ 



jy 



/ 



i> 



« V, 




2nd Violin 




3= g I =SF= — =SF= — =SF= — T i J g J g J ^P^= d** * d_ J* m ' * z J z - J * m 

— v j — mm- — mm- — m ■ — ««■ — ■ ■ ■ rg. _J. m~^ * 




113 



pizz.arco 



IT J' 7 J' 7 J 



pizz. arco 



t$ 



^=*± 



117 




124 



it&~ 








9 






- 






s. 




- 






2 














m) * 


























1"* 








L^ 








-J — J — d 




























: ~j: <■• -- 




~m 


























■ p^p "" mp 



755 



m 



mf 



137 



2nd Violin 



[T]MoltoL 3 egato 



I J^^^^ l ^^^[^ 



# f jt rr f g rr f g rr f 



S 



V 



# 




750 



^ 



7«p 



752 



^ 



^ 



154 



I 



P 



# 



feg ^J§ P JJJJJ = JJJ J J | L lJJJL» ^ JJJJJ : J J JJJ j jJJJ JJ^Jj 

*J -*■ ^^y -*■ ^^y -d- y -*■ y -*■ y -d- y -*■ ^^y -d- j 

pp ff i$ 



ffi 



mf 



161 

y''it JJJJJJj 



I 



te£ 



"Z7^ 



£P 



^ 



b ^Jj p jjjjj i J J J J J j PJJ JJ « U J JJJJ«UJ JJ J ^ J JJJJ^Jj p J J ^ J J IP 

t3 ♦ y ■*■ y -W- y -*■ y * y * ~y * y * y -W- y ■*■ 



/72 



J^JJ J^ 



fe^ rrfmr i lin ii .fjj iii .fjj ii^ 



jz: ^ 



.RRP 



similie 



17H 



±=£ 



^ = ^= == = = = g= = = =^ = = = = = ^ = = ,^.,-,^„ ^ 


-&£ — JJ^JJ JJ^JJ-JJ^JJ JJ^JJ-JJ^JJ JJJJJ^j «l J J 1 



.RRRP 



-niente 



